DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
KOTA BANDA ACEH 


Jln. Tgk. Abu Lam U No. 7 Telp./Fax (0651)637278 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 188 / 03 / UJK / VI / 2023 
HASIL FIT AND PROPER TEST 
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) 
KOTA BANDA ACEH PERIODE 2023-2028 


Berdasarkan Hasil Fit and Proper Test dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi I DPRK Banda Aceh tanggal 14 Juni 2023 
telah memutuskan nama-nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh sebagai berikut : 


C 


NO NAMA NO.REGISTRASI KETERANGAN 
1. | YUSRI RAZALI 24/10.05/010 LULUS 
2. | HASBULLAH 19/10.05/006 LULUS 
3. | RACHMAT HIDAYAT 35/10.05/021 LULUS 
4. | SAIFUL HARIS 17/10.05/003 LULUS 
5. | MUHAMMAD ZAR 05/08.05/005 LULUS 
6. | NURRAHMI 25/10.05/011 CADANGAN 1 
7. | KHALID AL MAKMUM 02/08.05/002 CADANGAN 2 
8. | YUSRIZAL 54/12.05/006 CADANGAN 3 
9. | RATNA JUWITA 03/08.05/003 CADANGAN 4 
10. | SANDRA PARULIAN 14/09.05/009 CADANGAN 5 


Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
Banda Aceh, 15 Juni 2023 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH 
KOMISI I DPRK BANDA ACEH 


Dto. 
RAMZA HARLI, SE ROYES RUSLAN, SH 
Ketua Wakil Ketua 
DANIEL ABDUL WAHAB, S.Pd H. ILMIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, MBA 
Sekretaris Anggota 
AULIA AFRIDZAL, SE, M.Si H. ISKANDAR MAHMUD, SH 
Anggota Anggota 


TATI MEUTIA ASMARA, S.KH, M.Si 
Anggota 


